CAMPEONATO ITALIANO - 2021/2022 





1F RODADA 


EEN 


«0 


Hellas Verona Juventus 


30/10/2021 às 13:00 


O tivio Marinetti 


Q siacio Marc'Antonio Bentegodi (Verono) 


Giovanni Simeone 
Giovanni Simeone 
Darko Lazovié & 
% Danilo 
Nicolô Casale 
Davide Faraoni 
Barthur 
Koray Gunter 
1 Morata 


+3! Weston MckKennie 


Ls Estatísticas 


Hellas Verona Juventus 


46 Posse de bola (%) 54 


460 Total de passes 541 


Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 

Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 


Hellas Verona Juventus 


96. Lorenzo Montipô 1. Wojcech Szczesny 
416. Nicolô Casale & 3. Giorgio Chiellini (0) 
6 Danilo & 
4 12. Alex Sandro 
19. Leonardo Bonuca 
Es. Arthur & 

4 11. Juan Cuadrado 
J25. Adrien Rabiot 
430. Rodrigo Bentancur 
3. Morata & 

10. Paulo Dybala 


21. Koray Gunter & 
27. Pawek Dawidowicz 
4, Miguel Veloso (co) 
5. Davide Faraoni & 
Va Darko vie 
Ver, Adri 

7. Antonín Barák 

10. Gianluca Caprari 

4 9. Giovanni Simeone 4) 


Banco de Reservas 


1. vor Pandur 
22. Alessandro Berardi 
15. Yildinm Mert Getin 
1 17. Federico Ceccherini 
23, Giangiacomo Magnani 
131. Bosko Sutalo 
20. Kevin Ruegg 
124. Daniel Bessa 
78. Martin Hongla 
19. Nikola Kalin 
11. Kevin Lasagna 


23, Carlo Pinsoglio 
36. Mattia Perin 
4. Matthijs De Ligt 
1.17. Luca Pellegrini 
114 Weston Mckennie 
127. Manuel Locatelli 
144. Dejan Kulusevski 
1/20. Federico Bernardeschi 
21. Kaio Jorge 


18. M. Cancellieri 





